








话 客 切 流 生 ， 
行将 产 出 之 1 禄 淮 和 柚 件 


本 厂 项 正 加 工 奥 造 下 列 高 贵 机 什 ， 不 日 出 货 ， 人 备 有 详细 说 明 
”欢迎 各 界 邮 索 昌 

(TD) 和 禄 淮 AR-11A 式 全 波 11 管 收 襄 机 

(2) 标 维 AR-13A 式 全 波 13 管 收 训 机 

(3) 标 淮 BR-16A 式 全 波 16 笔 落地 式 收 音 机 


上 合 (1)(2) 雨 种 出 品 ， 最 合 通 讯 之 用 ， 包 持 各 灶 父 段 及 广播 
| 自 ， 式 样 新 颖 ， 音 调 通 真 ， 才 人 敏 度 选 择 性 俱 瑚 上 乘 o ( 3 ) 称 出 品 
可 入 收 任何 波段 之 播音 ， 用 12 叶 扬 瑶 器 ，13 瓦 特 强力 输出 ， 速 电 
| 唱 头 及 志 唱 盘 o 音调 之 逼真 ， 劾 率 之 卓越 ， 式 样 之 优美 ， 锅 任何 
上 市 售 收音 机 所 不 及 ， 但 售 价 仅 及 舶 来 之 半 ， 帘 高尚 家 庭 必 人 备 者 ; 
十 苍 可 稍 费 代 价 ， 交 由 本 厂 另 加 差 届 振 温 器 ， 以 备 收 革 等 幅 志 讯 之 
用 
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条 毁 生 半月 和 0 
。 调 波 册 悍 项 之 具 笨 设计 


虹 浏 


遍 览 国内 各 大 引 斌 ， 其 予 高 水 闪 仿 通 变 屡 器 之 正常 设计 方法 
” 殊 少 介绍 ， 而 予 凑 级 通过 西 类 直流 屏 流 及 低 通 电流 之 变 邦 器 设 

导 ， 刀 鲜 关 释 5 笔者 不 敏 ， 特 就 荷载 直流 庆 流 以 及 例 过 志 流 之 变 
历 器 设计 ， 和 类 简 单 公式 之 助 。 耶 以 评书 之 说 明 ， 想 视 读 者 所 乐 闭 
也 ! 
设计 此 征调 波 变 屡 器 之 综 则 ， 党 如 次 列 : 

6C1) 决定 变 感 器 线 搂 两 端 之 最 大 有 效 低 通电 屡 0 
7m.S.audio voltage ) o 如 释 屡 器 乃 专用 於 蔡 一 管 者 ， 则 可 由 就 
管 特 竹 以 决定 之 ， 如 释 展 器 轧 萝 用 式 (Univetsal type) 者 ， 则 可 
在 第 一 未 中 查 得 之 


















会 过 志 力 有 效 低 通 志 砌 两 戎 直流 碾 沉 
(瓦特 ) ( 伏 有 辽 》 《安培 》 
第 100 人 1000 “15 
3 二 75 1500 | .20 
250 1750 | .25 
350 2000 .30 
500 2500 ， .58 








(2) 决定 次 级 荷载 之 最 大 未 调 波 两 类 屏 流 “ 
(3) 决定 堪 以 荷载 低 明 及 已 类 志 流 之 线 绚 “次 级 所 用 线 径 以 
D1 人 代表， 初级 线 径 以 D2 代 表 ， 单 位 饥 公 分 ) o 
(4) 利用 下 式 ( 设 所 需 之 乡 旋 贺 70 过 者 ) 
As 二 2 V98Ekcd + 二)A 十 98 卫 (di 十 下 六 ) 关 攻 


(3875ET 0 二 虽 六 二 人 国人 
站 决定 钱 心 之 横 蕉 面积 





人 


条 线 志 背 乔 


式 中 : A 宇多 心 模 坑 面积 (单位 平方 公分 ) ， 卫 高 绕 搂 两 端 之 
”有 效 交 流 电压 (单位 伙 腕 ) ; I 移 直流 电流 (单位 安培 )o 

(5) 由 (2)(3) 十 式 以 决定 磁 路 之 长 度 ( 工 ) 及 初 其 两 级 应 娆 之 ， 

* 力 数 (Np 及 Ns) o 





王 =355 了 IAA 生生 二 和 三 2 
NSs=49 有 /As 本 全 3) 
Np:=NS/T 才 4 (C4) 


如 有 现成 钠 心 ， 则 可 利用 (4) (5) 直 半 求 出 钱 心 之 横 截 西 积 
(全 ) 及 初级 转 数 o 


吧 29B 和 
人 A 人生 证 (5 
人 CE63 


式 中 : 工 饲 续 心 磁 路 之 其 度 (单位 公分 ) o 
(6) 如 变 历 器 遍 洗 用 者 ， 则 可 由 图 一 以 计算 其 抽 头 地 位 


串联 线 撮 接 3-4 及 9-10 


六 联 线 搂 接 1-4,3-6 及 7-10,9-12 图 
全 部 初级 骨 爹 部 次 级 之 轿 数 比 寅 1:1.2 


自 1-2 及 5-6 之 .图 数 寅 1-3 或 4-6 之 .38 
自 7-8 及 11-12 之 轿 数 窟 7-9 或 10-12 之 .29 








(7) 遵 择 送 合共 算出 面积 之 氏 心 ， 注 藉 公 式 (5) 以 计算 所 需 
之 空 氨 陈 (airgap)12 c 


110uac-ua 
12 - era 0 人 (71) 
式 中 : 11 扁 铁 片 之 磁 路 长 度 ;uac 扁 铁心 之 交流 透 磁 率 ; ua 
， 轧 氏 心 之 外 蝗 选 矿 率 (apparent permeability) o 
(8) 然后 再 查核 氏 心 窗 位 (windowW gpace) 是 否 有 足 络 之 地 
位 以 容纳 线 搂 及 绝缘 物体 绝缘 之 破 穿 志 历 至 少 应 寅 开光 值 之 四 
倍 吕 
综 则 饮 明 ， 即 可 浊 而 泉 例 以 示 其 设计 郑 法 铺 o 
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和 形 志 半月 和 





刀 轴 三 果 二 机 本 各 用 基 ? -一代 以 和 其 100 天 生 二 二 二 生 


者 ， 一 饥 荷 裁 250 瓦 特 之 低 过 电力 者 o 各 100 瓦 特 变 历 器 所 用 之 负 


上 全 | 


片 狂 如 图 二 所 示 之 书 形 者 ; 而 250. 
瓦特 变 历 器 之 铁 片 ， 则 寅 L 形 一 但 
尺 才 须 待 决定 o 姑 乐 论 事 实 如 何 ， 
然 在 开始 设计 以 前 ， 必 须 先 行 决定 : 
: 第 一 ， 初 级 或 其 级 两 端 之 最 大 有 有: 
效 电 展 ; 第 二 ， 所 用 最 大 稳定 直流 : 
西关 屏 流 o 根据 事实 以 言 ， 最 高 有 
效 电 历 常 在 调 波 沈 历 器 次 级 之 十 端 
一 万 以 初级 上 用 零 值 栅 负 之 调 波 管 
写 然 o 如 训 较 低 或 中 等 放大 因数 之 
调 波 管 而 所 用 屏 极 又 高 者 ， 则 最 天 
侈 明 志 压 常 在 全 部 初级 线 搂 之 两 端 ， 
o 调 波 管 碾 至 屏 极 负荷 阻力 与 依 通 ， 
电力 输出 之 有 可 的 平方 根 相 等 藉 初 级 两 端 之 有 效 低 明 电力 ;而 藉 ， 
各 之 有 效 电 屡 则 答 2 之 平方 根除 轴 关 房展 的 商 数 相 等 。 列 遍 公 式 
” 则 作 : 





也 p = AZWRT 本 和 人 再 全 下 们 9 二 生 人 届 刘 2 -南昌 呈 放 世间 本 志 全 本 而 和 六 相生 和 本本 (8 ) 
也 pb 

一 三 基 必 基 汪 风 有 和光 十 订 丽 二 泛 让 这 二 大 二 矶 已 大 疝 二 壕 遇 2 生 证 贡 在 放 瑟 二 让 全 下 本人 9 

卫 S /7 (未 


式 中 : 卫 p 调 波 管 屏 至 屏 之 有 效 低 遇 志 历 ; W 锅 一 对 调 波 管 
之 规定 人 钨 过 电力 输出 ，RL 禹 调 波 管 之 送 当 的 至 屏 负 和 荷 阻 力 3 
Rs 高 调 法 彼 夺 嚣 式 级 两 端 之 省 效 代表 电压 ; 本 遍 而 类 政大 故 
直流 屏 夯 。 

从 是 即 须 进 而 求 出 最 大 之 西关 屏 流 值 ， ， 示 一 所 示 ， 不公 站 最 
大 有 效 依 明 电 屡 ， 井 示 若 干 标 执 油 波 器 之 两 类 屏 流 o 举 丸 表 中 所 、 
示 ， 实 已 足 数 娄 父 之 用 ， 故 继 设 计 一 萝 用 之 调 波 移 展 器 ， 亦 不 至 
稍 感 环 手 舌 o 

如 以 上 列 帘 例 ， 查 第 一 一 志 知 100 反 特 更 屡 吕 头角 两 疯 之 及 人 
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然 嫁 电 半月 刊 
通电 屡 奉 1000 伏 ， 通 过 之 两 类 屏 流 遍 .15 安培 o 用 公式 (5) 


6)， 则 也 三 1000， 而 IT= .15o 由 图 二 知 斌 片 之 磁 路 长 度 已 = 30 公 
穷 6 以 各 该 数字 代入 (5)(6)， 知 : 








人 二.3.5X1000X.I5 _ 17.5 平 方 公分 
30 
14X30 
NS amp 一 eeaee 玫 ，] 
S -5 2800 图 2 


。 因 人 A = 17.5 平 方 公分 =2.71 平 方 叶 ， 故 该 项 铁 片 番 厚 旋 帘 2. 

7111.5=1.9 叶 o 由 公式 (4) 知 初级 旺 次 级 图 数 比 遍 : 1-1,2， 故 
二 初级 之 图 数 (ND) 庆 高 Ns/11.2=2334 圆 ( 约 ) 至 所 用 千 则 视 其 
过 四 省 效 均 是 在 和 00 灾 勿 时 襄 1 
000 伏 ， 故 作 过 电流 当 帘 100/1000 = .1 安培 o 由 此 可 知 次 级 通明 
之 全 部 电流 当 视 .15 士 .1= .25 安 培 o 如 以 每 1000 圆 密 尔 (circular 
二 mil) 通 志 一 安培 电流 高 基 玲 ， 可 知 库 用 AWG( 或 BSS)26 号 潮 线 
U oo 至 初级 所 用 光线 ， 则 必须 足以 荷载 区 级 电流 之 1.2 倍 ?或 -3 安 
， 培 ， 故 帮 用 AWG325 咏 草 线 0 但 此 帮 指 红心 空位 足以 容 负 25 及 26 
吃 潜 包 线 而 言 者 ， 时 ， 如 铁心 无 足 约 之 帘 位 ， 而 导 问 之 绝缘 又 
， 须 能 耐 4000 伙 之 高 历 者 ， 则 所 用 导线 ， 可 以 每 500 回 密 锁 通过 一 
安培 电流 贺 基 淮 o 锥 是 由 公式 (7) 以 计算 所 需 之 空 氛 陈 :如 ua 态 
400， 假 定 uac=5500， 则 : 

如 11(5500 一 400) 。 30 受 5100 

12- 200X5500 0 人 入 一 027 叶 9 
区 加 二 中 之 每 一 空气 陈 话 遍 .0135 嘲 
汉 对 蕉 100 瓦 特 变 屡 器 之 设计 ， 已 如 上 到 ， 兹 进而 申述 250 瓦 
二 特 释 屡 器 之 设计 闫 o 此 变压器 之 AL 及 NPNs 均 贺 未 知 7 故 设计 自 
与 上 玉 100 瓦 特 者 不 同 ( 待 绩 ) 








证 于 天 TY 
。 .00lufd, 特 此 更 正 1 ) 
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急 浆 重 半 月 刊 人 


本 
3 


在 :0D 以 下 之 各 波段 ”等 幅 波 电 码 讯号 几 均 损 不 调 波 之 等 ， 
幅 波 ， 故 由 外 姜 振 温 器 (heterodyne cscillator) 产生 之 等 幅 波 
“ 差 音 (beat-note) ,实际 上 常态 单一 过 率 之 刺耳 音调 o 此 种 音调 
之 音阶 ， 维 可 藉 校 正 波 差 振 洲 器 之 胃 率 以 伙 动 之 ， 但 设 收 臣 过 入。 
: 必 感 屡 倦 此 和 檀 瑶 音 之 本 和 质 ， 可 在 未 级 粮 波 前 之 中 胃 放 大 级 中 
加 入 颂 婉 带 音 调调 波 (dqouble-siGeband tone madulation) 双 改 ” 
稚 之， 此 即 利 用 从 通 振 滥 器 或 音调 产生 器 以 调 波 其 中 蔡 一 中 再 放下 
大 管 以 连 成 之 o 图 一 
所 示 ? 即 视 用 从 唱 咀 | 
滤波 和 后 中 过 放大 级 中 
之 差 音调 振 温 器 (het 
erodtoneoscillat2r) 
线路 o 此 各 装置 实 你 
利用 悼 栅 调 波 法 (8S- 
.creen-grid modula- 
tion) ， 其 作用 一 如 
发 闫 机 中 常用 之 迟 栅 
调 波 法 o 探 用 此 种 美 
音调 组 织 和 后 ， 则 当 调 
波 读 号 帘 波 差 振 温 所 
关 时 到 午 二 痪 玉 之 :起 全 
实例 过 输出 actual 图 一 
audio output) 乃 较 未 经 调 波 之 同一 襄 号 宙 大 ， 业 十 生 各 丽人 
器 与 音调 调 波 所 产生 之 . 净 带 相差 之 钻 果 ， 恒 便 低 连 韦 力 增 大 也 
如 以 输出 指示 器 测量 其 输出 ， 则 其 增加 之 志 罚 骨 在 50 中 左右 但” 
和 人 耳 之 感觉 ， 猫 不 止 此 5 此 逢 音调 调 滤 ， 必须 施 族 晶 骨 滤 波 之 后 


乞 
中 胃 放 大 
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和 扰 了 电 半月 刊 
一 级 ， 否 则 ， 大 部 份 之 跟 带 必 将 禹 滤波 回路 之 站 择 性 所 消 删 o 当 
“以 此 御 美 音调 组 织 应 用 区 收 音 机 时 ， 则 必须 裔 法 防止 音调 振 温 器 
”输出 之 混入 低 明 回路 ; 同时 ， 更 须 防止 等 幅 波 波 差 振 浊 电 历 之 进 
入 前 级 中 六 回路 o 否则 ， 不 论 在 有 就 鲁 或 无 讯号 时 ， 其 输出 将 寅 
二 一 给 烈 之 等 幅 音 调 (continuous tone) 吕 作 明 振 温 器 放 上 低 过 放 
-大同 路 等 速 前 ， 其 输出 牙 常 有 一 镍 等 幅 音 调 在 ， 但 极 微 能 ， 固 不 
足 愉 兵法 极 弱 之 读 缴 也 ， 
o 其 所 用 零件 ， 独 如 次 
列 :CG1:.0u2ufd 纸 筑 储 
韦 器 ;C2: 500uutdq 调 整 
， 储 定 嚣 (〈 旋 用 各 种 储 电 
量 试 验 之 ， 务 使 音调 该 
500 一 1000 通 / 秒 ) ; C3 
Cd4: 工 一 4utd 纸 筑 或 是 
解 式 储 志 器 ;C5: .002 
ufd 纸 和 贷 储 电器 ;了 R1 : 
.1 北欧 主 w 炭 和 质 需 阻 ;只 
2: .1 北欧 Tw- 炭 商 志 阻 
; 及 3: .工交 欧 (或 各 小 ) 
在 w 炭 竺 电阻 - R4:2000 
0 欧 妈 (或 稍 小 ) 二 W 炭 质 
电阻 ;全 : 推 挽 式 葵 
入 变 习 器 o 
图 二 所 示 ， 帘 另 一 
鞭 音 调 振 温 器， 其 另 件 
数值 如 次 : C1' .0lufd 
这 ;C2:.luftd;C3:.5ufd; 
过 加 := 二 G4:C5: ,002ufdq; C6:8 
ufd;R1:.1 兆 攀 芭 w;R2:.1 兆 欧 1W ; 了 3:25000 欧 姐 1TW ;只 4:15000 欧 
姐 1W;R5.10000 欧 姆 2w : R6:5000 欧 奶 1W;R7:100 欧 姐 1w;AFC: 依 
过 变 展 器 6 唯 下 列 数值 ， 固 无 唐 定 守 不 易 ， 盖 狂 须 视 振 小 回路 中 
所 用 会 再 变压器 而 办 ， 故 应 由 试验 决定 之 o 训 6GC5 不 生 振 流 ， 则 
可 将 低 通 变 帮 器 之 初 次 雨 级 接头 交换 试 之 6L7 振 温 柚 极 (第 三 
栅 ) 仅 在 半 音 调 振 温 器 并 去 时 方 与 AVC 回路 相 核 ， 藉 以 确保 
二 定 值 之 音 鹿 调 波 百分数 o 振 答 器 与 GL7 问 如 用 悖 栅 交 建 ， 则 就 
音调 过 率 及 调 波 百分数 之 稳定 度 而 言 ， 似 较 抹 用 振 注 桐 丁 交 加 匈 
劣 一 指 获 效 控制 器 埋 动 时 而 言 o 如 收音 机 单 用 一 分 历 器 以 供给 各 
这 粮 桐 志 ， 则 在 热 论 何 时 ， 必 须 确 保 悼 要 时 屡 近 考 100 伏 左右 9 
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部 光 祖 (XU9KT) 


” 铬 炮火 贷 了 的 XU9KT ，QRT 了 两 年 之 久 ， 但 是 在 这 雨 年 之 
中 ， 有 是 扰 时 打 刻 不 在 图 恢复 o 有 志 者 竞 成 ， 果然 在 去 年 署 期 ， 曾 
经 一 度 用 42 二 6L6E.C.P:A: 出 现 空 中 了 ; 村 号 用 XU8MK ， 成 绩 ” 
引 然 不 莽 二 ， 莫 洲 南美 都 叫 了 不 少 ， 可 是 正当 欧洲 风 零 替 急 ， 
沽 上 少 了 我 不 少 叶 到 的 机 使 不然， 8SMK 有 要 WAC 了 ! 过 了 了 不久， 
大 名 易 虹 XU8&PL 的 “ 风 ” 将 这 东 的 天 空间 得 天 番地 履 ， 苏 是 我 的 





原 奎 由 CW 而 畦 到 了 “有 ?2 工作 o 开始 用 的 一 个 “ 民 ?2 发 射 机 ， 是 再 
蛙 要 46 作 报 强 ，6F6G 和 6C6 作 调幅 ， 用 Heising 式 调幅 法 ， 局 然 
secarecde ! 戈 绩 兰 不 十 % 当 ， ， 据 国内 XUO;1,5,6; 国 外 
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人 










人 


5 6)78， 菲 列 演 KAL， 檀 香山 区 6MVA,K6GAS 一 这 位 : 
UK6GAS 是 美 籍 音 人 备 (广东 人 ) ， 也 就 是 从 前 的 XUEGAS 一 的 报告 
都 很 美 泪 ，A5R6-8， 这 个 小 萌 西 的 成 绩 ， 使 我 十 分 效 屋 
同 电 有 ， 就 是 就 号 不 十 分 稳定 ( 因 用 “ 风 ” 时 ， 训 号 万 宜 重 定 ) ， 
此 要 坟 率 移 定 ， nn 
由 福 运 来 了 ! 这 时 将 从 昆明 来 的 好 友 XUSMK 识 浴 赛 ， 预备 留学 美 
。， 国 去 ， 他 带 来 了 两 志 石 英 ， 是 美国 味 休 同志 新 近 送 给 他 的 ， 他 既 
有 要 去 美国 ， 所 以 这 雨 志 石英 特地 送 给 我 了 ! 我 在 苇 分 欢喜 之 下 :一 
马上 装 好 了 一 个 新 的 “ 风 ” 发 射 机 ， 用 6F6Gxtal osc-6L6G 们 过 就 
出 去 (此 法 最 钞 ， 可 省 掉 中 和 )， 调 波 用 6L6G-6C6o 闭 好 和 后 就 叶 
“ 通 非 列 演 区 AIJH ，QSA5R7 ， 心 中 十 分 高 曙 ， 可 是 厄运 又 来 了 
1 第 二 三 天 见报 欠 上 登载 美国 馨 防止 第 五 继 队 活动 玲 止 拟 线 电话 
独 外 国 通讯 ;这样 一 来 ，WWK6,KALKB6,E6 等 娄 休 电台 都 不 
能 QSO 了 。 最 好 笑 的 有 一 位 菲 列 演 类 和 俏 者 人 AIDM 当 中 通 XU8 
PE 时 ， 便 很 快 的 说 :“ 请 快 与 我 说 最 后 类 句 关 ， 因 宫 我 还 未 收 到 
政府 的 通知 ! ” 叭 【这 位 爱好 业余 的 线 电 的 精神 ， 真 使 人 修 服 ! 
从 此 我 那 “ 英 雄 扰 用 武之 地 ”的 发 射 机 ， 被 好 妇 力 人 音质 方面 
的 改进 ， 定 骨 了 一 个 房 极 调 波 爸 压 器 ， 其 中 又 因 事 QRT 了 一 会 
，， 最 近 方 才 重 新 季 好 ”努力 注意 音质 方面 之 改良 ， 沽 少 损失 ， 过 
加 效能 ， 不 时 与 内 地 及 本 地 西 人 ， 日 本 味 体 通 语 ; 至 现时 成 绩 稍 
称 满 意 o 承 编辑 先生 屡 式 来 丁 众 索 此 稿 ， 故 将 线路 发 表 众 下 ， 实 
个 裤 责 篇 幅 ， 尚 记 各 先进 指正 ! 
如 发 现 有 实验 心得 及 恨 好 成 绩 和 后 ， 当 再 鲍 报 ” 
Cl1C4: .0001ufdq 小 型 可 释 储 电器 ; C2C8C14: .1u:d600VY 纸 质 储 
二 昌吉 3C3:.002ufd600V 纸 筑 储 电器 ;C5C6:.0001fud 云母 储 电 
呈 过;C7:.25ufd400V 纸 催 储 电器 ; C9:.00005ufd 可 颁 储 电器 ， 
CI10.005ufd600V 詹 和 偶 储 电 器 ; C11C15 .10ufq25V 电 解 式 储 二 器 
和 C12:.006ufdq600V 纸 商 储 电器 ，C13:2ufdq450Y 宝 解 式 仙 王 咒 
53RIR10:50000 欧 她 1w 炭 轩 电 阻 ;及 2:50000 欧 娩 2w 炭 四 电 阻 
ULR3R4:10000 欧 姐 10w 线 统 电 阻 ;R5:300 了 欧姆 2w 炭 质 电 阻 ， 


人 人 罗 





抽 缚 是 半 月 刊 2 时 9 7 


BR6:10000 欧 姆 2? 双 炭 付 电阻 ， 
了 7:400 欧 姆 2w 炭 科 帮 
卫 3 了 BR8: .5 欧 妈 1W 炭 筑 
电阻 ;R9: .25 光 欧 TW 
炭 软 电阻 BR11:1 光 欧 
Tw 炭 贰 志 阻 ，R12;2000 
欧姆 1w 类 复生 阻 ，R13 
“50000 欧 奶 定 位 器 ，R1 
4 .5 兆 欧 电位 器 ，M:0” 
梧 0 曾 未 翅 表 ，V1: 6FR6:V2:6L6; Va3 6C6;Va:6L65 习 : RilileyBC 
352178Ke 及 7129k.c,， 

EL1:13 叶 径 ，18 号 线 绕 18 图 
“ 工 2:18o 径 ，12 号 绕 14 圈 o 
工 生 地 叶 径 ，18 号 线 绕 10 图 o 
3: 可 用 接线 在 L2 及 L4 上 九 3 力 即 可 ， 图 数 多 少 ， 
大 小 而 定 o 





” 须 视 和 荷载 


和 sr 人 一 一 人 仆仆 放 玫 人 ~ 人 人 人 人 人 一 


编者 按 : 按 “ 风 “你 Phone 之 译音 即 扰 线 电 话 也 虽 
克 








本 刊 紧要 辣 事 


一 








本 刊 全 待 长期 定 户 ， 原 订 今 日 截止 ;第 外 才 业 从 同志 来 西 订 
“ 陪 者 ， 仍 极 显 强 o 贺 特 再 行 展期 一 月 ， 以 示 本 刊 提 倡 学 了 术 之 初 训 
; 唯 优待 蔡 法 略 有 变动 ， 铬 希 注意 是 荷 ! 
(1 元 在 干 二 月 底 订 阅 全 年 一 份 者 ， 概 予 八 五 优待 )、 
(2) 兄 在 同一 期 内 介绍 全 年 定 户 五 人 以 上 者 ， 除 予 必 五 优待 
处 放 马 购 扰 线 电 过 刊 第 一 卷 第 二 卷 合 订 林 各 一 册 ; 


《3) 玉 在 同一 期 内 介绍 全 年 定 户 十 人 以 上 活 ， 从 予 作 折 优待 
外 男 购 如 线 电 过 刊 第 一 卷 第 二 郑 合 亲本 各 一 册 o 
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条 线 志 半月 乔 
家 庭 灌 音 和 术 
柱 庆 党 
二 


[电器 刻 六 术 ] 的 发 明 也 不 过 是 近年 来 的 事 吧 ! 但 怨 却 促进 了 


家 庭 汶 音 入 的 遗 进 。 在 唱 放 灌 音 的 草创 时 期 中 ， 秽 和 片 者 仅 注 意 共 


滞 音 员 的 技能 方面 ， 假 如 他 或 她 是 一 位 全 越 的 专员 那 才 贺 当局 者 


所 和 钦 迎 ， 而 公司 方面 对 庆 灌 音 和 后 复 和 唱片 程序 中 所 产生 的 一 切 不 


必要 的 哨 音 ( 杂 下 )， 确 六 不 加 尺 注意 o 

湖 各 商 味 电台 林立 和 后， 播音 公司 当局 ， 也 将 灌 音 唱 片 频 用 藉 
日 常 广播 节目 中 ， 因 高 这 样 确 是 经 济 不 少 ， 可 是 唱片 公司 方面 ， 
半 状 这 事 ， 礁 让 饥 是 一 个 重大 的 打击 在 他 们 的 意料 中 ， 这 楼 对 
藉 喝 有 片 销售 的 前 从， 总 是 凶 多 吉 少 ! 

他 个 的 推测 是 对 的 喝 ? 事实 告诉 我 们 ， 这 完全 不 确 ! 在 今日 

唱片 公司 的 营业 都 是 空前 的 最 所 ， 每 星期 唱片 销售 也 出 耶 意 


“” 料 之 外 的 广大 ， 这 还 不 是 由 基 不 断 改 良 的 一 灌 音 入 由 机 械 化 而 宫 


电器 化 一 所 致 的 喝 ? 
维 然 最 新 型 的 河 音 机 ， 我 们 认 帘 是 电学 和 机 械 学 的 结晶 ， 所 


二 以 目前 唱片 能 有 这 斐然 的 成 绩 ， 这 不 特使 民 泉 方面 对 唱片 踊 绰 购 


买 ， 同 时 也 使 家 庭 灌 音 街 和 殷 线 电 收 音 机 一 般 地 渐渐 普通 化 了 o 
在 目前 欧美 前 进 的 家 庭 中 ， 也 有 这 一 类 的 设备 ， 他 们 可 以 自动 地 
灌 裂 心爱 的 第 目 ， 歌 唱 ， 或 是 演说 等 等 o 同 懂 唱片 河 音 郧 矢 的 时 
期 ，? 人 们 都 当 物 是 一 种 新 奇 的 玩意 儿 ”当时 灌 音 技术 和 唱片 之 粗 
劣 ， 和 现 阶 段 的 相形 之 下 ， 当 然 是 有 和 天壤 之 别 了 。 

至 状 半 商 灶 化 的 灌 音 ， 当 然 也 疮 不 了 发 音 和 技术 方面 加 以 巧 


。 妙 运 用 ， 通 党 一 一 更 站 片 商 所 入 的 公共 洪 音 机 ， 如 在 适度 还 用 之 下 


有 
攻 


y 都 能 使 灌 音 者 得 到 优良 的 成 绩 和 满意 
天 基 灌 音 术 方面 ， 我 们 可 以 将 她 约 路 分 高二 和 来 诬 。 第 -和 


下 是 机 仿 主 义 式 (pit-or-miss) 的 灌 音 术 ;第 去 德 呢 ， 却 是 认真 地 ? 
二 十 入 专 





乱 丸 时 半月 审 二 
对 状 汪 音程 序 加 以 研究 芳 求 灌 开 高 传真 度 的 噜 片 ， 加 一 点 ， 也 


TS 


ER 


就 是 本 文 的 宗旨 ， 下 玉 各 和 节 也 扰 非 是 对 父 这 新 具 [ 好 膀 ](Hobby) 


介绍 给 读者 ， 蔚 同时 将 应 有 的 各 项 设备 加 以 研究 而 已 ! 
全 
酝 选择 灌 音 器 话 有 一 切 设 备 之 前 ， 我 们 得 先 有 一 个 目标 一 一 
欲求 得 高 傅 直 度 的 灌 音 技术 呢 抑 你 草率 从 事 ， 仅 作 视 一 种 娱乐 而 
已 ? =- 一 因 宫 先决 休 件 之 纷 必 ， 故 有 下 列 三 种 不 同 灌 音 机 之 疼 生 
: (二 ) 表 便 家 庭 手 撕 式 涪 音 机 ;， (二 ) 寿 商 灶 性 灌 音 机 ( 手 揣 式 或 
国定 式 的 攻 可 ) ; (三 ) 商 娄 化 灌 音 机 。 和 后 者 ， 如 一 般 沾 音 公司 中 
所 人 备 者 尼 属 之 因 其 一 切 装 置 之 繁 杂 高 贵 ， 非 业 父 家 所 能 妨 仙 ， 
故 从 略 6 
所谓 家 庭 灌 音 机 者 ， 可 扁 固 定式 ， 附 属 装 置 关 无线电 收音 机 
中 ， 或 分 闪 装 在 轻便 的 本 箱 中 o 在 任何 有 电源 的 地 方 ， 都 可 加 以 
旋 用 o 凡 属 这 一 类 的 灌 音 机 ， 其 灌 音 速度 ， 以 每 分 镍 78 圭 (78rp 


兽 ) 锅 最 这 宜 o 如 速率 调节 之 范围 可 自 每 分 钾 333 圭 始 者 ， 则 更 好 


至 藉 一 般 灌 音 刻 衣 的 再 动 方向 ， 大 多 由 外 而 向 两 的 ; 但 也 有 
些 刻 片 盘 ， 其 畦 动 方向 ， 可 任意 变更 ， 由 外 向 内 茜 动 ， 或 由 内 而 


向 外 

这 一 类 灌 音 机 中 一 切 设备 包括 一 具 送 当 的 所 大 器 ， 一 只 拾 
音 器 ， 音 昌 水 淮 指 示 器 《Volume ievet indqicator) 和 一 具 唱 生 
种 验 装 置 ( playbactk facilities) o 至 状 幸 盘 之 大 小 ， 在 各 式 灌 音 
机 中 以 12 叶 者 旋 用 最 眶 o 市 售 价格 约 自 美金 75 元 一 一 185 元 止 


牙 然 价格 参 美 ”但 这 类 辑 盘 在 工作 时 ， 确 尼 能 膀 任 ， 而 提 成 后 的 


唱片 ， 在 和 意 的 方面 ， 也 六 不 较 市 上 出 售 的 唱 方 高 惕 ， 有 时 其 消音 
乏 比 市 售 复出 唱片 要 小 呢 ! 

并 状 第 二 类 壮 商业 性 的 灌 音 机 之 装置 ， 在 设备 方面 ， 雅 比 第 
一 类 略 和 化 ， 但 因 浇 片 成 绩 较 侵 一 一 物 能 锥 我 们 较 高 的 传真 度 和 淮 
确 性 5 其 所 包括 之 一 切 ， 除 上 和 述 外 ， 沿 有 有 高贵 的 刻 倪 人 针 (cutting 
head) 和 扮 音 器 (playback pickup) 一 具 较 重型 的 电动 机 和 一 架 
推动 机 o 同时 其 所 大 器 部 份 大 多 旺 旧 上 装置 分 准 而 设 ， 所 以 在 费 


用 方面 : 申 然 较 第 一 类 高 浪费 ， 但 其 一 切 设 置 和 胃 造 程序 确 刀 


精细 完备 ， 轧 使 人 满意 得 多 ! ( 绩 见 第 二 四 页 ) 








委 线 规 半 月刊 


三 站 五 半 120DB 效 火器 
息 祥 名 


未 文 所 介绍 者 宕 一 持 殊 设计 藉 公 共 场 所 在 用 之 强力 放大 器 
其 中 包含 二 级 单 端 电 阻 交 速 放大 及 一 级 推 莉 效 失 虽 此 外 更 有 一 分 
训 器 (signal divider ) 及 电源 此 机 之 温 大 特点 ， 除 玫 一 未 级 输 
出 变 历 器 以 配合 强力 放大 器 与 扬 瑶 器 问 之 总 但 外 ， 北 扰 其 他 任何 
交 这 党 历 器 或 扼 制 线圈 ; 故 装 置 时 闫 凯 经 济 简 易 o 

此 震 所 痢 之 分 讯 器 线路 ， 必 须 了 予以 特殊 注意 ; 蔓 彼 仅 寅 一 分 





就 器 > 而 非 普通 之 友 相 器 (phnase inVerter) 也 ,o 一 般 的 情形 ， 窟 
将 襄 张 送 当 分 配 钦 推 桥 放 大 之 用 ， 原 饥 不 可 能 者 ， 否 则 必 将 损 及 
回路 之 一 揭 ; 但 此 处 之 分 天 器 则 不 然 ， 彼 仅 因 其 除 极 电 位 较 着 通 
者 寅 高 而 将 此 项 工作 便利 完成 也 @ 

易 言 之 即将 其 全 部 负荷 是 阻 平分 帘 三 部 ， 而 将 已 电源 加 从 
二 者 之 半 是 o 

6C5 管 之 除 极 ， 事 实 上 休 通 地 者 ， 但 六 不 在 获 旺 地 牧 桐 核 0 
其 两 电阻 之 负 端 ， 普通 多 : 接 至 地 线 ， 但 此 卡 则 处 其 较 高 电位 ， 且 
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四 因 二 二 让 天 和  :- ij 


ee 


本 


上 


短 二 断 流 储 电 器 而 楼 至 二 强 放 管 之 一 之 栅 极 上 。 
此 器 之 音量 控制 法 有 二 : 其 一 你 将 第 一 放大 级 加 入 或 取消 以 
秆 控制 之 目的 ， 其 输入 接线 柱 有 三 ， 一 高 普通 输入 ， 欧 贺 低 获 劾 


二 则 遍 高 获 动 o 高 获 落 接线 柱 输 入 至 第 一 6J7 管 柚 极 而 侈 雅 


间 则 销 至 第 二 6J7 桐 极 5 其 二 ， 音 量 控制 法 万 其 第 二 管 之 栖 电 路 


让 接 一 .5 光 欧 退 电 位 器 完成 之 


第 一 管 之 控制 枉 历 用 一 1 伏特 之 梅 沁 鳞 西 电池 (Mallory bjas 
Gelt) 乞 双 和 后 各 管 则 用 本 身 栖 压 法 < 第 二 要 06J7 用 一 2500 欧 姐 志 阻 
驮 三 20 尖 分 法 拉 之 修 路 人 备 志 器 “0o 6C5 用 3000 欧 既 及 10 兆 分 法 拉 
5 最 后 两 强 放 管 合用 200 欧姆 及 25 净 分 法 拉 o 以 上 各 傍 路 储 志 器 
驳 须 用 天 储 志 旦 者 o 推 挠 式 壳 路 之 西 志 阻 上 事实 上 扰 须 用 傍 路 代 
二 区， 但 惯 导 上 往往 用 之 ， 似 便 处 推 挽 真空 管 有 一 焦 损 摊 时 仍 能 
继续 使 用 而 不 致 发 生 通 度 之 失真 也 吕 

第 三 管 之 两 压 志 阻 上 之 大 储 电 旦 休 用 以 免除 不 规则 之 交 带 者 
了 效 壳 敏 落 此 之 放大 器 每 易 陷 伏 振 温 状态 也 o 

此 器 之 傍 路 设备 颇 仿 完 善 ， 益 因此 机 你 用 电阻 交 志 放 大 及 其 

礁 宕 调 须 归 高 音调 等 量 强 力 放 大 也 5 此 种 对 你 低音 调 高 获 效 之 牙 
得 小 非 偶 然 ， 因 此 处 所 用 栅 同 极 断 流 储 志 器 之 储 电 量 甚大， 而 其 
串联 之 桶 沽 亦 其 大 ， 故 每 一 栅 同 路 之 时 闻 常 数 连 .05 ， 此 已 足 双 
使 八 至 每 秒 20 过 之 八 音 调 得 充分 放大 锻 o 

不 位 除 极 同 路 之 傍 路 绕 藉 完善 ， 即 电源 供给 部 分 亦 然 o 故 在 
第 二 管 迟 桐 醒 上 用 一 8 光 分 法 拉 之 储 电 器 傍 路 至 地 ， 同 时 在 极 
志 源 上 亦 有 同样 之 储 电 器 傍 路 第 二 管 之 屏 回 路 中 另 有 一 组 滤波 
器 你 用 一 8 北 分 法 拉 储 电器 及 一 .05 兆 欧 电位 器 组 成 o 同样 ， 
蓝 第 三 管 之 碾 回路 中 亦 有 相同 之 装置 ， 不 过 易 以 一 .01 兆 欧 电 位 
莫 耳 已 在 此 等 个 列 滤波 器 外 ， 忆 电源 上 更 有 一 网 滤 波 器 ; 因此 各 
级 问 之 两 前 极 贺 完善 ， 决 奥 不 规则 交 速 之 头 

志 源 引入 绿 往 往 能 感 生 强 大 交流 诅 ， 故 此 让 在 志 源 爸 历 器 初 
级 两 端 各 加 一 .1 分 效法 拉 储 电 器 通 至 地 线 ; 如此， 可 使 二 切 杂 葵 
发 生 之 机 含 减 至 最 小 
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本 ord 
和 和 
第 一 放大 级 之 柚 历 用 电池 和 后， 可 使 交流 世 沽 小 ， 同 时 又 能 避 
免 狂 叫 o 蔓 后 用 电池 和 后 ， 除 极 可 直 护 通 地 ， 故 交流 疡 沽 低 ， 更 因 
”各 两 电阻 优 回 投 可 能 ， 故 不 致 狂 叶 虽 
此 机 极 送 宜 获 需 要 强大 洽 浪 及 良好 音质 之 场所 ， 更 可 用 状 生 
唱机 或 晶 朵 及 带 式 伟 萝 器 之 后 作 放大 及 公共 演讲 之 用 ; 同时 齐 能 
用 藉 光 电池 及 发 射 机 中 作 言 亡 放 大 之 调 波 器 用 oo 此 机 约 能 刘 波 一 
30 瓦 ' 特 发 射 机 至 百分之百 或 50 瓦 特 机 至 百 分 之 六 士 o 
此 机 之 钦 刻 过 120DB,， 故 能 庆 用 式 低 赴 敏 度 舍 协 器 之 输入 6 “ 
当 用 炭 精 傅 瑶 器 时 ， 需 用 一 配合 释 历 器 ， 其 次 级 端 则 可 直接 雅 劾 
翰 入 接线 柱 上 。 
霍 - 件 表 = 
Cl1C3C5S8C12C13:8ufd 是 解 式 人 电 器 C2C6C5C10C1 
2 5C16: .1ufdqa600V 纸 质 储 电器 ;  C4: 20ufd 二 解 式 储 志 器 ; 
G7: 10ufd 低 屡 电 解 式 储 志 器 ) Cl11: 25ufd 依 奈 志 解 式 人 志 器 ， 
Cl14: 3.5ufda600V 佐 质 储 电器 ; RIR10R15R16: .5 共 欧 炭 芮 志 
一 阻 ; R2 .25 光 欧 炭 催 电阻 ) 及 3: .1 效 欧 炭 和 志 阻 - R4:20000 
欧 怒 炭 认 志 阻 》 及 5R8R9R12R14: 50000 欧 姆 炭 质 电阻 ;  R6: 
.5 兆 欧 电位 器 ;R7: 2500 欧 姆 炭 和 质 志 阻 ;有 R11: 3000 欧 姆 炭 笛 志 
阻 ; R13: 10000 欧姆 炭 轩 志 阻 ; R17: 200 欧姆 央 和 半 志 阻 
RI8: 6000 欧 姐 炭 质 志 阻 ;) AfclAfc2: 滤 波折 制 线 困 ， ， Afc: 
“ 揭 估 器 励磁 图 (2500 欧 既 ) ; VIV2: 6J7 管 ; V3: 6C5 管 
V4V5: 6L6 管 ， V6: 83 管 9 


(和 缚 网 第 十 一 页 ) 
二 第 三 闫 之 设备 ， 独 如 一 般 灌 音 公司 之 溢 音 室 中 之 装 简 o 物 们 
的 转盘 和 刻 谷 针 都 是 装置 在 一 县 牢固 的 水 泥 基 础 下 的 ， 因 贺 妇 此 
) 方 可 避免 三 蕊 不 必要 的 震动 加 诸 埋 般 上 3 此 项 转盘 人 台 之 重 ， 约 
高 120 磅 ， 有 输 畦 大 多 由 马 带 皮带 平稳 地 抱 转 着 o 此 各 职业 化 唱 
和 片 ， 其 直径 最 佳 宫 16 叶 径 者 ， 途 可 供 一 刻 径 之 洪 音 用 。 因 其 一 
。 切 设 置 之 康 旨 ， ， 故 不 在 本 文 半 论 之 列 co- 0 《 待 稀 ) 


二 









本 


2 


有 





“<Q8L” 式 100 瑟 特 发 射 机 


杨 绚 需 


5 枚 放 亲 太 什 市 
6L6G 痿 成 推 挽 式 而 使 它 有 100 瓦 特 的 载波 志 力 呢 "”? 这 是 每 个 叶 
条 家 莹 念 不 忘 的 思考 o 这 京介 绍 的 一 县 QS 工 式 发 射 机 就 是 在 这 
征 思 考 下 的 产品 o 它 能 钓 在 3.5me;7mc;14mc 上 圆满 地 工作 着 1 

人 》 人 一 张 QSEL AN 》 和 二 时 X539 
的 金属 底板 上 
的 o 全 重工 磅 
14 呈 ， 它 的 输 
出 能 使 100 专 
特 电 灯 发 出 极 . 
竞 的 光 o 看 来 
似 才 小 得 可 笑 
”简单 而 零件 、 
又 少 但 是 它 
区 人 的 工作 性 
能 将 会 使 你 黎 
阐 - 一 一 要 知道 





: 您 简单 ， 念 高 起 9 

电源 供给 至 少 话 锅 600 伏 ，300 份 安培 ; 其 组 织 请 见 圆 三 o 要 
使 它 的 高 过 坦 出 确 有 100 瓦 特 ， 那 未 ，LI1L2 的 诱导 率 必 须 合 通 ， 
否则 假 天 线 的 志 烛 就 全 有 极 纲 的 光度 一 一 也 许 速 一 些微 光 都 没有 
co 下 表 所 列 ， 就 是 L1L2 的 确 当 图 数 : 





3.5mc: 用 18 号 线 问 统 22 图 ， 轿 半 问 中 《中 心 至 中 心 ) 
寅 3/32 叶 ， 占 长 2 时 
用 14 纤 线 密 统 9 轿 


7mc: II 一 一 用 18 和 号 线 问 统 14 图 ?图 于 六 距 3/316 哇 ， 5 长 站 
第 二 十 入 期 









-者 置 叶 6 
要 L2 一 衣 14 丝 线 密 统 8 转 o 
14mc: LI 一 一 用 16 号 比 问 统 8 图 ， 轿 问 间距 时， 占 长 2 时 
L2 一 一 用 14 王 比 密 统 1 困 o 
LE 是 统 查 好 叶 径 的 服 木 管 (HammarlurdaT CEF-4 趟 8355 
本 
”的 有 踊 木管 上 ， 作 使 送 能 套 
”在 工 工 的 外 部 ， 一 经 校 烛 
就 用 有 竺 腺 固 o 站 80 公 
尺 时 是 用 串联 调节， 天 线 
是 流 ， 大 约 相 2 安培 以 上 
2。 9 在 40 及 20 公 尺 时 是 用 六 
” 联 调 季 ， 天 线 电流 醚 低 ， 
”但 已 能 使 Mazda46 泪 指示 
”外 志 珠 发 出 相当 的 光度 省 
底 故 蓝 被 有 一 张 QSL 
”那样 大 ， 但 已 有 足 金 的 地 
”位 容纳 全 部 零件 o 请 见 国 
二 风 的 前 放 人 
是 器 Cl1 的 放生 以 及 指示 
一 屏 流 的 小 电 珠 o 庙 首 是 除 
种 电 阻 R ， 它 是 架 在 两 枚 济 穿 式 绝缘 子 上 的 o 他 艰 子 的 下 面 装 丰 
人 二 根 接线 是 接 在 这 要 护 线 柱 上 ， 一 根 
则 术 在 除 极 电阻 的 一 端 o 在 顶部 的 右 首 是 两 放 6 工 6G…， 近 劳 就 是 
国人 珊 体 的 左 沿 十 劳 则 各 置 一 枚 用 以 指示 5 明志 流 的 小 \ 电 珠 o 
站 首 则 痪 绕 园 9 C 1 庙 届 度 拆 地缘，， 小 二 珠 庆 也 不 遍 和 皮 家 和 


查 80 和 40 公 尽 段 ， 屏 流 约 在 300 到 325 和 扮 安培 之 彰 沁 柏 在 20 公 
及 段 时 则 载 小 o 在 80 公 尺 时 ， 晶体 直流 幸 侈 ， 扩 汉 卫 2 是 不 会 发 
光 的 2 在 40< 尺 段 ， 则 B2 现 闫 红色 ， 查 20 从 及 时 则 和 白 亮 @ 

:这 具 'QST 推 老臣 世 射 机 省 于 作 于 206 祥 史 蛙 ， 沽 在 放 放 在 40 


16 和 比 ' 电 半月刊 
: 








儿 人 AS 这 





站 
1 
玫 
二 
汉 
闭 


竹 尹 电 手 月 剧 2 3 


二 和 80 公 尺 段 上 那样 满意 5 碍 出 是 比较 的 低 ， 站 生还 带 着 岛 唱 共 
(chirp) ， 但 这 可 萝 助 调 器 之 助 仔 细 地 加 以 校 整 而 避免 o 如 调 各 正 
党 ， ， 它 的 讯号 可 有 9X o 

诗 所 用 零件 : 


50uufdq 袋 片 距 部 式 
可 释 储 所 器 ; ce 
aufd 云母 储 电 品 )  C3C 
4: .01ufd1000V 钴 催 储 志 
露 ; R: 200 攀 姐 10w 线 
绕 电 阻 ; Rfcl:2.5 后 分 
亨利 高 通 率 扼 制 图 ; Rfc2: 鸭 : 三 
寄生 振 拓 制图， 在 胁 片 上 问 统 8 国 ， 问 距 疮 侦 1132 叶 o B]1:500 
于 分 安培 小 电 珠 ，B2: 150 千 分 安培 小 志 珠 o 
司 国 三 所 用 棕 件 站 > 立 
C: 20ufdq450V 电 解 式 储 志 器 ;R1: 5000 欧 旭 20w 线 绕 志 阻 ; 
了 2: 30000 欧 奴 20wW 线 妨 电 阻 ; S: 公 刀 单 措 并 问 ; 了 T: 志 源 变 夺 器 o 


人 非 同名 五 - - 妆 
: 如 得 时 刻 留 心 ~、 
《1) 当 按 馈 发 射 机 面 航 后 的 任何 另 件 时 ， 必 须 先 将 全 部 电源 
口 
” 作 昌 2) 工作 区 改 而 机 时 ， 不 有 要 带 上 鸡 简 ， 芷 将 一 手 精 入 你 的 衣 
(3) 不 有 要 在 发 射 机 的 储 能 回路 作 火 花 这 验 o 
号 在 疫 包 或 睡意 未 醒 的 时 候 ， 不 有 要 去 驮 寻 发 射 机 中 的 任何 


(5) 在 使 用 发 射 机 时 ， 1 雇 该 设法 避 旬 身体 与 全 局 机 部 ， :天 绕 
， 湖 温 地 板 或 其 他 通 地 物体 等 接骨 

(6) 时 时 刻 刻 剖 续 你 本 身 的 安全 确保 本 O 

0 少 的 灶 他 家 因 运 用 不 愤 而 特 糙 耶 他 们 的 生命 


“天 是 本 和 的- 什 末 都 完 1 
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用 艾 桐 漏 检 波 器 的 AVC 
一 一 同时 逮 解 决 了 杂 共 一 
类 :二 二 


.如 泉 超 外 差 收音 机 的 第 二 检 波 抬 用 了 栅 漏 检 波 ， 那 未 ， 你 也 
村 这 多 好 ， 特 别 是 就 它 的 起 敏 度 来 说 ， 但 是 AVC 当 由 座 
人 
这 个 问题 ， 终 藉 被 美国 的 灶 父 家 绚 耳 斯 (0. 瓦 , Mils，W8&N 
了 BED) 设法 解决 了 o 当 弹 氏 在 设计 一 具 新 型 的 5-10 公 尺 的 超 外 鞭 趟 
收音 机 的 时 候 ， 他 肯定 地 确认 : ss 
是 有 莫大 的 助 
力 的 ， 于 是 他 
就 决 计 在 栖 漏 
失 波 器 上 探 用 
子 AVC 和 杂 
瑶 限 制 装置 一 
结果 是 十 分 的 
男 满 汪 二 
绢 路 十 分 简单 
， 请 见 附 图 :， 
以 一 救 6H6 之 一 屏 作 贺 载 波 整流 器 ， 而 以 AVC 志 历 供 给 前 和 后 ， 
趴 他 一 屏 ， 是 相反 速 接 的 ， 作 帘 杂 瑶 限 制 器 ， 如果 手头 已 经 有 了 
一 有 具 超 外 羡 收 音 机 ， 那 是 非常 容易 把 它 加 入 原来 的 机 器 当中 的 
W8NED 芭 产 明 : 因 遍 线路 极 吉 简 单 ， 所 以 不 会 失败 ; 同时 他 又 
就 : 这 种 装置 ， 不 但 对 于 热线 电话 就 号 能 有 全 恨 的 效果 ， 号 是 用 
于 C 双 ， 也 有 紫 人 的 成 就 ! 
不 如， 这 熏 装 置 也 有 相当 的 缺点 ， 这 就 是 引 声 控制 电位 器 有 R 
5 等 惠 的 地 位 ， 被 对 于 革 一 标 淮 的 遍 号 才 闻 劲 。 所 以 在 接 收 各 该 
训 忠 时 ， 就 雇 将 R5 加 以 调和 外 
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图 中 所 用 的 欠 波 管 是 CC5， 但 是 其 他 任何 小 型 的 三 = 极 或 五 征 、 
管 都 能 庭 用 ， 补 要 它们 是 用 作 柚 漏 松 波 就 行 o 
请 注意 : B- 是 不 通 地 的 o 零件 是 : 

CI1: .00005ufd 云 母 3  GC2 : .00025ufdq 云 母 ;  C3: luftd 
然 贷 :2  C4C5 : .0005ufdq 云 母 〗  C6. : lufd 纸 和 侦 ，， C7 ， 
10ufd50V 志 解 式 ? RIR2R3 : 1 兆 欧 zw 3 R4: .1 兆 欧 1W ， 
R5: 10000 欧 姐 电 位 吕 ) R6: 500 欧 姆 10w ， Re 1 
2 

: 了 R6 中 有 足 约 的 电流 通过 ， 使 只 两 端 25 估 的 电压 


数 的 记 翌 法 吴 欧 认 

省 一式 ， 有 位 朋友 说: [ 统 吃 的 ] 中 通 率 较 1600kc 的 中 于 
通 率 假象 干 摄 视 大 9 许 牙 之 人 条， 简直 想 不 出 疾 来 说 ， 因 寅 据 我 所 
知道 的 ， 现 在 常用 的 中 间 明 率 ， 牙 不 下 数 十 稳 ， 但 均 以 数字 吉之 
， 从 没有 更 到 过 这 新 名 词 o 我 藉 是 学 着 阵 老 夫子 的 已 吻 问 : 

老兄 于 所 谓 统 吃 的 中 间 过 率 者 ， 其 说 可 得 逆风 了 

老 呈 ， 你 真 老实 ， 速 这 切口 都 不 懂 'o 搓 三 粒 朋 子 的 时 候 :不 
是 四 五 六 最 大 庆 ? 了 冰 且 照例 不 准 回 ， 高 叫 一 毅 统 吃 ， 把 线 一 拉 而 
室 ;所 以 456Kc. 的 中 间 通 率 ， 就 听 作 统 吃 的 中 间 过 率 ;此 地 须 附 
带 协 明 的 ”还 有 一 种 常用 的 465kc, 我 却 站 不 指 这 和 镍 ， 引 然 以 假 旭 
干 摄 而 言 没有 大 差别 

我 式 是 已 然 若 有 所 忆 ， 沉 得 这 简单 的 襄 疾 ， 不 能 专 以 滑 称 目 
之 ， 其 中 颇 有 意义 呢 ， 原 求 这 是 记 数 的 最 好 方法 呀 ! 


我 们 学 乱 线 电 的 人 ， 天 天 在 数字 应 打滚 ， 同 时 数字 又 是 最 容 
易 记 的 划 西 ， 所 以 有 些 商 店 将 其 电话 咏 码 的 规 音 ， 成 共犯 句子 
; 汽车 行 则 裔 法 取得 数字 少 而 图 图 多 的 电话 号 码 ， 这 都 是 使 疾 窜 
便 关 记忆 而 已 现在 那 位 朋友 又 发 见 了 一 种 联想 法 ， 确 舍 世 能 过 
助 我 倍 记 改 不 少 o 

据 就 孔子 三 十 而 立 ”四 十 而 不 感 ， 五 士 耐 知 天 命 站 5 落 


ea 
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20 然 作 定夺 志和 昼 
两 极 检 波 之 检讨 
震 。 只 


所 谓 粮 波 ( detection) 或 复 波 (demrodulation) 者 ， 乃 使 外 来 
之 息 线 电波 膛 原 成 饥 可 关 声 音 之 一 种 手续 或 过 程 刀 5 通常 过 成 此 
穗 目的 起 见 ， 大 多 利用 非 直线 式 装 置 (Tomnclinear device) 而 将 志 


波 耶 以 整流 ， 僻 使 输出 电流 之 平均 值 紧 随 输 入 训 号 之 调 波 被 


(moduated envelope) 而 膏 动 o 无 线 志 通讯 路 矢 期 所 用 之 检 波 器 


”9 但 泊 才 今日 ， 
因 真空 管 役 造 技 


` 蔓 复 以 两 独 极 管 


波 管 之 高 度 赴 儿 


”多 帘 机 代 ， 电 解 式 ， 品 体式 或 磁性 式 ， 第 自 真空 管 发 明 而 和 后 
”上 列 各 项 检 波 器 均 妈 淘汰 ， 蔓 真 室 管 执 小， 不 人 可 靠 ， 且 其 调 


， 整 亦 较 简便 。 和 首先 问世 之 真空 管 检 波 器 ， 民 寅 二 极 “ 佛 鳞 明 管 ， 


(Eleming Valve)， 不 数 年 后 ， 福 杀 斯 腕 (de Borest) 更 在 二 极 管 
中 另 置 第 三 极 一 相配 而 关 关 才 庆 二 叶 二 汪 ? 此 穆 真 空 管 ， 时 称 奥 
迪 安 (Audiony) 


入 之 突 飞 猛 虽 ， 
多 数 收 音 机 中 ， 


行使 检 波 疾 o 检 





度 已 成 其 要 ， 
缘 两 极 管 之 缺 憾 已 可 厌 高 通 率 放大 级 予以 可 能 之 最 大 补救 也 o 不 


“ 仅 此 也 ， 此 式 真 空 管 因 无 放大 作用 ， 故 其 失真 度 侨 较 过 人 敏 度 极 高 


之 核 波 管 敲 低 6 
两 极 管 帘 一 最 简单 之 检 波 器 ， 旦 帘 近 时 收音 中 最 常 探 用 者 ， 
此 征 检 波 器 之 基本 回路 ， 猎 如 图 一 (A) 所 示 .， 图 中 四 阻 一 储 志 器 
组 合 RC 万 在 代表 负 车 ， 而 负荷 两 端 ， 即 帘 低 通 输 出 端 ,o 当 以 
调 波 高 通 志波 施 诸 此 各 辑 路 时 ， 其 情形 就 如 图 (B ) 所 示 o 在 输入 
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高 明 思 改 之 第 一 正 性 半 过 时 ( 订 丰 B 点 之 问 ) 储 电器 C 充 电 一 使 C 具 
有 一 熏 高 忆 屡 常 值 相等 之 志 屡 o 当 输 入 高 通电 屡 自 其 案值 降 洲 
后， 此 储 定 器 即使 除 极 之 电位 较 族 加 藉 屏 极 之 电 屡 筷 正 ， 故 雨 极 
管 中 即 斥 电 流 流 经 o 当 屏 流 截 止 时 ， 储 志 器 经 负荷 电阻 及 而 放 
电 ( 自 也 点 至 C 点 ) o 但 省 屏 极 上 之 高 通电 历 界 高 而 较 除 极 之 电位 
帘 高 时 ， 则 屏 流 重复 流动 ， 而 储 电 器 再 行 充 电 一 使 上 共有 第 二 正 性 
半 遇 时 之 党 值 (了 点 )o。 可 知 储 电 器 两 端 之 电 屡 刀 随 输入 高 过 电压 
之 党 值 而 和 变动， 故 得 复生 贺 低 过: 调 波 括 o 图 ( 卫 ) 所 示 储 电器 两 端 
nc 
交流 成 份 和 大 但 在 实际 回路 中 ， 此 逢 交流 成 份 ， 实 处 足 重视 ， 当 
ne 
殊 音 闫 
由 输入 调 波 守 波 被 代表 之 志 屡 与 电阻 RR 两 端 之 输出 电压 的 比 
值 ” 即 帘 检 波 劾 率 (qetection efficiency,， De) o 此 种 劾 率 可 增高 
电阻 及 之 阻 值 一 使 较 雨 醚 管 屏 阻 Rp 轧 高 一 以 增 大 之 o 在 实际 情形 
之 下 ，R/ 了 及 p 之 比 级 在 20 愉 至 100 一 则 劾 率 当 贺 80 一 95% o 凡 屏 流 
旺 屏 灰 具 有 直线 关 休 之 理想 雨 极 管 ， 则 其 劾 率 可 仅 以 及 /Rp 之 比 
值 需 主 案 而 扯 训 号 时 屡 和 无 关 ， 但 一 特性 学 曲 之 真空 管 ， 其 检 波 贡 
， 寿 妃 视讯 号 强度 而 县 一 一 训 号 玩 大 则 劾 率 玉 高 " 至 其 详细 情形 ， 
请 上 见 C. 卫 .Kilgoeur&J.M.Glessner: Diode Dateetion Analysis 
Proc. I.R,: 卫 .Vol. 21,，P.930 o 
雨 极 检 波 管 吸 自 输 入 电 屡 之 电力 ， 可 以 一 电阻 跨 扶 关 两 极 管 
输入 回路 之 雨 端 以 代表 之 o 如 检 波 劾 率 较 大 ， 则 此 征 等 价 输 入 阻 
力 (equivalent input resisfance) 级 霹 R/2De 一 约 较 和 抽 荷 志 阻 及 大 
一 半 。 可 知 一 阻 值 坟 大 之 负荷 电阻 及 足以 减 小 准 波 管 吸 取 之 电力 
此 , 鞭 因 负荷 电阻 较 高 ， 则 消耗 钛 负荷 之 电能 亦 雯 其 十 端 之 韦 殿 
罗 小 ， 一 具有 直线 特性 之 理想 直 空 管 ， 其 输入 阻力 用 与 就 号 十 砌 
优 基 ， 但 在 赛 际 应 用 时 ， 如 输入 志 屡 玉 小 ， 则 输入 阻力 同时 降低 
， 鞭 真空 管 之 特性 均 筷 学 曲 者 也 
示 极 检 波 管 之 重要 特征 ， 即 在 : 劾 率 高 ， 葵 入 了 咀 办 高 ， 而 失 
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“ 真 度 低 o 如 和 众 雅 得 最 佳之 劾 果 ， 则 载波 电 克 必须 极 大 (10 伏 或 10 
_ 伏 骏 上 ) ， 而 在 负荷 志 阻 及 与 负荷 两 端 分 流 储 志 器 C 之 间 ， 更 须 保 
“持平 衢 。 储 电器 C 之 备 电 量 必须 极 低 ， 伟 对 调 波 遇 率 有 一 极 高 之 
过 阻 Xe， 同 时 ， 又 须 较 雨 极 管 之 屏 除 极 问 储 志 量 至 少 大 5 倍 以 至 





10 倍 ， 舍 使 讯号 电压 之 大 部 份 得 以 用 作 
两 极 管 两 端 之 电压 降 ， 而 仅 使 小 部 份 读 
竹 志 历 作 高 储 电 器 C 两 端 之 电 历 降 。 根 
据 通 常 一 般 惯例 ， 两 极 储 志 量 当 在 50 一 
100uufd 之 问 口 光 储 电量 包括 部 散 储 电 
量 与 两 极 管 之 碾 除 储 电量 ， 鞭 就 负荷 韦 
阻 雨 端 之 调 波 明 率 电 压 而 言 ， 此 种 储 志 
量 万 与 G 成 共 联 者 也 口 

我 人 已 知 阻力 高 则 检 波 劾 牵 随 之 增 
高 ， 而 其 对 状 高 表达 讯号 之 输入 阻力 亦 
必 同 时 增高 ， 找 其 结果 ， 则 在 较 高 调 波 
明 率 时 必 将 失真 o 普通 之 折 束 狼 法 ， 孔 
使 阻力 在 重要 之 较 高 调 波 过 率 时 X/ 及 自 
工 以 至 3o 当 碍 技 收 善 通 斋 号 时 ，R 之 阻 
值 的 栖 250000 欧 姆 左右 

查实 用 上 ， 欠 波 器 常 有 应 用 滤波 器 
者 ， 其 组 织 情 形 ， 请 见 图 二 (A)(B) 
(C) ， 藉 以 防止 任何 高 通电 压 之 混入 佐 
明 部 份 ，RI1 G2 即 寅 此 箱 波 波 组 织 之 主 
要 成 份 o 储 志 器 C1 旺 C2 之 储 电 对 相同 
， 而 R2 之 阻 值 询 训 R1I 之 数 倍 5 会 部 抽 
和 荷 阻力 及 虹 滤 流 器 当 视 : RITR2 ;而 
有 劾 两 极 储 志 量 C 当 在 C1 及 CH 二 C2 之 
间 o 因 Ri 所 造成 之 电压 际 ， 故 渡 波 器 
足以 减低 输出 

图 (也 ) 所 示 》 帮 用 阻力 下 储 志 器 以 


天 红 二 于 月刊 二 
隔绝 输出 中 之 直流 志 屡 一 即 两 极 管 负荷 阻力 两 端 之 直流 电 历 一 
者 o 但 据 一 般 常 便 ， 齐 有 利用 两 极 管 负荷 阻力 两 端 芯 直 流 电 民 以 “ 
供 自动 音量 控制 之 用 者 ; 此 种 装置 ， 猎 高 鸭 CC) 所 示 o 

普通 三 极 式 真空 管 ， 亦 可 将 其 屏 栅 
相 违 或 以 屏 除 相 速 而 作 两 极 松 波 〔 请 见 
图 三 (A)(B))， 各 箱 违 接 方法 之 工作 情 和 
形 ， 初 您 二 致 图 (B) 装 置 乃 使 碾 极 作 然 
轧 桐 极 周 国之 静电 及 疮 ， 鞭 屏 极 亦 志 地 
志 位 也 o 取 三 极 管 行使 肌 极 松 波 时 ， 其 
工作 情形 实 熏 二 极 管 相同 o 如 真空 管 之 
内 阻 较 负荷 阻力 饥 小 ， 则 投 波 管 之 整流 
坦 出 志 历 与 输入 训 号 电 历 瑟 之 最 大 值 相 
等 ， 故 就 各 式 两 极 检 波 而 言 ， 其 赤 敏 度 
固 扰 甚大 之 莽 具 也 0 

狼 屏 管 亦 可 用 作 雨 极 松 波 5 此 称 复 
订 真 空 管 另 有 三 极 或 五 极 等 配备 ， 而 除 
极 则 高 合用 利用 化 屏 三 极 管 作用 之 十 国有 
极 失 波 同 路 ， 可 见 圆 四 o 在 此 征 回 路 中 ，RI 饥 两 极 负 荷 志 阻 o 此 
电阻 两 端 之 作 明 电压 的 一 部 份 乃 经 音量 控制 器 R3 而 加 藉 三 极 部 份 
之 柚 标 o 志 阻 R1 之 庆 当 抽 
头 ， 以 使 RI1 两 端的 全 部 低 ” 
遇 电 辜 之 量 施主 音量 控制 器 “ 
最 扁 相 宜 ， 如 是 ， 不 但 使 校 “ 
波 回 路 之 输出 减 低 ， 注 足 减 “ 
八 低 遇 失 真 度 注 改善 高 通 渡 “ 
波 作用 也 o 三 极 部 份 之 直流 
栖 极 负 展 上 由 除 极 志 阻 R2 及 低 “ 
抽 仿 从 宣 机 03 供 给 之 9 俏 宣 着 02 坟 重要 翅 能 必 站 隐 地 从 征 之 
直流 栅 压 负 夺 之 加 伏 栅 醚 ; 储 志 器 Of 之 主 妥 功能 乃 在 傍 路 橙 极 
上 之 住 何 高 明志 屡 至 僵 极 o 在 比 德 可 路 中 ， 亦 可 拧 用 父 房 五 醚 管 
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; 在 用 五 极 管 时 ， Ri 
图 五 所 示 ， 乃 雨 极 疹 波 同 路 之 另 一 称 ， 通 称 两 极 负 历 回 路 
(diode-biasesd circuit) > 在 此 种 回路 中 ， 三 极 部 份 之 柚 极 乃 像 直 
接 十 极 和 负荷 电阻 之 抽 绒 o 当 高 读 号 电 屡 锁 至 雨 极 管 时 ， 抽 头 端 
之 直流 志 习 即 得 用 作 
三 极 部 份 栅 极 之 负 邦 o 
如 高 训 号 经 调 波 者 ， 
则 抽 头 端 之 侈 过 志 历 即 
行 加 引 桐 极 而 由 三 极 部 
份子 以 放大 此 称 回 路 
较 诸 图 四 所 示 之 本 身 负 
历 装 置 帘 优 者 ， 即 在 : 两 极 抽 屡 回 路 中 桐 极 与 负荷 阻力 问 不 用 储 
电器 ， 故 其 失真 度 较 低 
唯 两 极 负 压 锥 波 回 路 之 拧 用 ， 固 有 相当 之 限制 ， 盖 三 极 部 份 ， 
之 桐 极 负 压 须 视 高 表 电 屡 之 平均 振幅 而 定 一 此 种 平 均 振 幅 在 任何 
襄 张 强度 下 均 旋 保持 定 值 o 否则 ， 在 各 征 不 同 训 号 强度 下 ， 三 极 
部 份 栖 极 上 之 负 故 数值 行将 变动 不 定 ， 而 三 极 部 份 自 必 产 生 失 真 
o 换言之 ， 如 用 此 乔 方 法 扒 波 ， 则 必须 拧 用 单独 波 梁 自动 音量 控 “ 
制 组 织 (seperate-chankel AVC System) o 后 用 此 种 自动 音量 控 
惠 组 织 ， 则 识 张 强度 比 有 变动 ， 但 翩 忠志 历 之 平均 振幅 仍 得 保持 
不 释 o 让 用 多 两 极 和 负 历 失 波 回路 中 之 真空 管 必 须 饥 高 栅 式 者 
如 是 ， 柚 压 之 变动 仅 估 全 部 权 压 之 极 小 百分数 ， 故 失真 度 得 以 减 
小 6R7 或 85 中 等 放大 因数 三 极 管 ， 极 合 此 种 准 波 之 用 
两 极 松 波 ， 灶 经 近 人 普遍 拧 用 ， 蔓 其 所 能 荷载 之 审 历 ， 实 际 
上 上 梦 不 受阻 制 ， 同 时， 如 能 加 以 精密 之 设计 ， 则 失真 度 又 复 极 
斧 o 复 次 ， 其 负荷 电阻 两 端 之 整流 直流 志 屡 又 得 用 作 自 动 音量 控 
一 制 o 至 其 最 大 负 点 ， 则 在 : 不 能 将 就 呈 了 予以 放大 “而 自 输 入 回路 
吸取 之 电流 亦 极 可 对 ， 但 如 能 在 丁 极 管 中 另 置 三 极 或 五 极 部 份 ， 
则 其 一 般 遵 择 性 ( ov:T-all sensitivity) 固 亦 不 在 其 他 各 种 松 波 咒 
之 和 后 也 , 
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条 绿 师 月 天 
简易 四 管 高 放 式 收音 机 
纪 关 人 
( 踏 进 扰 线 电 界 五 过 年 纪念 作品 之 二 
< 其 一 载 关 实用 外 线 电 难 读 第 五 冰 第 二 划 
小 引 一 一 


前 年 的 隆冬 的 一 日， 我 术 到 了 同学 李 君 的 一 个 约请 ， 那 是 他 
家 的 收音 机 发 生 了 故障 ， 需 要 一 年 庆 当 的 修理 





那 一 天 ， 我 兴奋 了 ; 当晚 到 了 他 家 ， 淖 见 那 架 收音 机 是 
STEWART-WARNER MODEL 1421, Metaltube 五 管 机 。 赦 : 
障 看 来 很 是 展 重 ; 插 上 插 子 ， 并 以 电源 ， 去 空 焊 通通 不 沈 o 我 因 
帘 随 身 未 曾 带 有 修理 用 具 ， 世 以 便 带 着 该 机 一 同 回 家 到 家 抓 并 
仔细 检查 ， 一 些 儿 损 拱 都 没有 ; 接 缚 烛 得 好 好 地 ， 零 件 也 很 完整 
2 最 俊 ， 夫 隆 使 我 狂笑 起 来 ， 当 我 找到 故障 所 在 的 时 候 ， 原 求 只 
是 电源 引线 中 的 钢丝 芥 了 一 股 o 

.我 把 原 机 修理 完善 ， 适 到 他 家 的 时 候 ， 昭 例 是 得 到 一 植 羡 美 
的 称 半 ， 此 外 ， 还 得 到 了 本 文 所 这 四 管 机 的 四 全 沙 而 文 真空 管 的 
报酬 o 
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这 四 全 真空 人 ” 放 痊 我 的 真空 管 部 子 上 ， 沉 寂 了 整整 一 一 年 
的 工夫 ， 属 细 细 的 庵 土 





了 图 性 
今年 夏天 ， 态 了 叔叔 家 要 装 一 具 收 音 机 ， 就 我 代 装 ; 我 便 计 
刘 着 利用 这 四 售 真 空 管 了 。 经 过 此 天 的 设计 ， 绕 完成 了 这 具 简 易 
四 管 高 放 式 收音 机 
斤 路 二 一 
本 机 的 线路 设计 ， 请 见 图 一 DT.R.R. 式 ， 在 族 阁 的 脑 中 定 会 
有 很 深 志 的 印象 吧 1 .58 的 高 过 率 放 大 ，57 的 栅 极 疫 波 ，47 的 强力 
”放大 ”71- 人 的 壮 波 整 流 o 此 种 结构 ， 想 高 泉 所 明知 ; 但 本 机 在 训 
卦 上 实 有 有 豆 纹 脑 秆 之 卡 ， 和 希望 读者 勿 也 坦 视 o 
人 
(A ) 株 图 绕 稀 法 : 
”， 工 1 及 1L2， 绕 在 同一 膝 管 上 ， 相 隔 于 英寸 ; L3 及 直 4 统 在 同一 
朋 管 上 ， 和 相距 和 英寸 ) 工 5 独自 线 一 腿 管 上 ， 置 傣 L3 ， 工 4 之 内 o 图 
数 及 腺 管 直径 见 下 表 : 
2 英寸 直径 1] 二 莹 寸 直径 


工 I1( 天 地 线 回 路 ) 30 图 : 义 
工 2058 之 栅 回 路 ) 100 图 X 
世 3(58 之 屏 回 路 ) 30 力 1 


1L4(57 之 栖 同 路 ) 100 图 义 
L5( 再 生 回 路 ) 久 45 轿 <* 
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至 藉 侗 乡 ， 以 3( 吕 洪 包 线 必 最 宣 o 站 一 时 不 能 购 到 ， 改 用 妙 
包 线 亦 可 。 


-(B) 电源 变 屡 器 : 
直立 式 或 合 把 式 均 可 ; 但 须 庆 合 下 未 之 人 条件 o 
初级 (电源 级 ) 220V. 
次 级 (a)58;57 灯 终 YIAS 
(b)47 灯 丝 2.5V.1.75A. 
{c)71-A 灯 丝 5V.0.25A. 
(gd) 高 压 200V.30MA， 
〈《C) 零 件 更 易 : 


《1) Afcl 可 换 用 250000 欧 旭 二 瓦特 电阻 一 焦 ， 作 者 亦 你 如 此 
”但 成 绩 似 不 及 A.F.C.c 
《2)C11C12 一 需 志 箭 式 ， 一 高 志 液 式 ; 若 均 改 用 电 糊 式 亦 可 
(D) 零件 排列 : 和 
参看 图 二 ， 自然 明白 9 请 注意 :3,L4,L5 在 隔 痢 里 中 ; 58;57 
寅 易 见 之 故 ， 也 净 覃 临时 狼 除 o 
( 王 ) 接线 : 
均 须 和 焊接， 但 接线 应 短 ， 以 免费 生 故 障 或 麻烦 的 感应 o 
零件 表 
LTL2 : 高 放 回 路 线 图 ; 3,L4L5 : 三 回路 线 图 ; Rfe， 
4.5mh 高 明 扼 制 线圈 ; Afcl Afc2 : 30 享 利 25ma ; -Atfc3 : 
500 开 E 扼 制 线 回 ; GI C2 .00036ufd 和 色 违 可 变 储 电器 ) C3 : 
.00014ufdq 可 释 人 秒 电器; CO4C13 : .01ufd 固 定 储 电 器 ) C5C3 : 
-2ufd 固定 储 韦 器; C6: .001lufd 固定 储 志 器 3 G7 : .00025 
ufd 云母 储 志 器 ; C9: .05ufd 因 定 储 电 器 ; Cl10 : 
“002ufd 固 定 储 志 器 CI11 : 6ufd 志 初 式 估 下 器 ; C12 二 二 utd 
电 液 式 储 电 器 ; CQC14: .03ufd 固 充 储 电器 RH 200 欧 垦 
1 瓦特 式 炭 质 电阻 : R2 : 75000 欧 婚 2 瓦 特 式 类 质量 阻 ; R33 1 
光 欧 赤 瓦 特 式 炭 质 电阻 ; R4: “ .25 光 欧 2 瓦特 式 迪 筑 电 阻 ， 
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和 估 - 线 志 : 六 ' 月 向 
R5 : .5 浆 欧 电位 器 可 开 并 8$2 ; R6 : 1500 欧 恳 线 匀 电阻 
霍 件 已 如 上 述 ; 唯 希 主君 在 观 造 时 ， 催 量 探 用 上 品 国 沉 o 

(1) 打 上 电源 ， 开 收 S2， 关 闭 S1， 将 志 唱 头 接 线 质 入 拾 音 器 
插口 “P.U.) 内 ， 揭 疡 器 中 应 有 洪亮 的 声音 

(2 ) 技 去 电 唱 头 ， 开 旗 8S1 .， 栖 上 天 地 线 ， 损 痊 器 中 应 有 洪 
亮 的 声音 “ : 

《3) 将 3 的 接 53 屏 极 之 线 割 类， 改 接 天 线 ; 其 另 一 端 接地 小 
”找到 一 电台 ， 与 度 盘 上 针 淮 其 迪 率 数 o 

(4) 恢 复原 先 接 首 ， 天 地 线 亦 恢复 原 插 口 ， 此 时 遇 率 若 仍 相 
符 ， 则 不 必 再 玉 对 ; 如 不 符 ， 稍 圭 Cl 的 补 俊 储 志 器 即 可 o 

45) 再 生 力 若 太 大 时 ， 拆 去 直 5 数 圈 即 可 ; 若 太 小 ， 增 加 L5 数 
转 即 可 o 
后记 








年 来 试 装 收音 机 ， 不 下 数 十 具 ; 而 特 以 此 机 贺 纪 念 作 品 者 ， 
以 其 刻 力 高 起 ， 涌 作 简易 故 也 9 关 藉 此 机 设计 之 苦心 ， 不便 自 旋 
; 然 深 盼 做 黎 之 改进 及 报告 成 绩 耳 o 


( 绩 见 19) 
说 0 号 真空 管 叶 而 立 真空 管 ，40 号 叶 不 或 ，50 号 只 知 天 命 …… 
这 极 易 记 的 数字 ， 也 要 如 此 ， 当 然 也 未 免 太 呆板 了 o 

从 上 上 述 的 极 易 记 而 已 记 牢 的 数字 ， 我 们 又 能 演绎 而 记 其 他 
的 数字 :“ 例如 本 刊 的 社 址 训 爱 多 亚 路 340 弄 J24 号 ， 则 我 们 可 记 定 
34 号 真空 管 ， 零 则 不 成 问题 ， 或 者 记 牢 三 焦 40 号 真空 管 亦 可 o 至 
于 24 号 则 24 忠 真空 管 无 巡 了 吕 

末了 ， 读 者 也 许 要 责问 ， 用 联想 法 求 记 字 ， 固 然 可 以 “但 以 
赌博 来 记 456kc, 未 免 有 伤 大 雅 ! 

这 倒 也 六 不 瘟 然 ， 外 国有 名 的 数学 者 上 ， 常 有 以 赌 许 为 习题 
者 ， 例 如 百 amblin Smit 丰 的 “也 Iementary Algebra7” 刘 .39 就 
有 一 习题 如 右 :Ata game oft cards,3 being dealt to each iersom， 
any One can have 425 times as many hand as tktere are ca.ds 
in the packo How many cards are th re? 我 们 有 要 知 道 让 国 的 
周 徒 也 莫不 比 中 国 多 ， 相 反 地 丽 怕 有 要 少 贴 写 呀 仁 坊 道 德 ， 心 里 
男 盗 女 旭 ， 在 我 们 赛事 求 是 的 火腿 是 丕 取 的 ” 
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扰 红 电 半月 天 了 坟 
初学 音 管 收音 杭 违 上 
Re 
-一 用 1G4G 真 空 管 一 一 


在 这 一 辑 中 ， 是 用 一 枚 以 前 曾 被 一 般 业 父 家 所 受 不 释 手 的 30 
式 1G4G ; 用 过 30 忠 真空 管 的 读者 ， 也许 未 不 会 忘记 它 是 一 要 儿 
屡 2 伏 缘 流 .06 安 培 的 三 极 管 吧 ! 可 是 1G4G 却 是 一 枚 缘 历 1 浊 伙 
9] 

实际 上 说 起 来 ， 这 速 辑 中 介 0 要 和 工 末 机 最 易 装 
置 ， 另 件 也 最 少 ， 所 以 初学 的 是 决 不 会 失败 的 o 

缘 路 可 以 说 是 最 简 半 没有 了 。 假使 装 过 以 前 部 中 所 说 过 的 
单 管 机 的 ， 那 直 可 以 称 得 上 一 句 “ 迁 丸 有 父 ”，“ 应 付 绰 如 2 了 1 本 
机 的 屏 极 电源 是 用 45 
伏 ， 但 如 把 再 生 国 加 
多 二 三 图， 那 末 ， 屏 
历 获 低 至 22.5 伏 ， 也 , 
己 经 有 足 金 的 音量 o 
这 是 再 经 济 没 有 的 ， 
妃 其 是 在 这 个 物价 乘 
涨 的 年 头 儿 ! 

当 引 线 电波 掠 加 
收音 机 的 天 线 时 ， 田 
是 用 小 型 的 .00014ufd 可 沁 储 志 器 来 调节 o 这 德 讯 忠 再 经 一 .00 
0lufd 委 母 介 电 储 电 器 和 一 5 光 欧 于 瓦特 炭 筑 电阻 而 施 语 1G4G 
的 要 苞 o 检 波 屏 极 的 输出 记号 再 通过 -要 2.5 下 分 亨利 的 高 通达 . 
扼 制 比 图 而 至 臣 简 o 于 鞭 于 屏 芋 电源 中 的 一 要 '10000 欧 旭 电 位 器 
”是 用 求 油 1G4G 的 屏 早 来 过 到 控 抽 理 和 全 作 用 的 目 的 未 机 鸭 


第 二 十 入 期 











RE 
乱 线 电 半 月 刊 


天 碌 交 违 储 二 器 也 可 以 直接 1G4G 的 屏 极 ， 如 果 这 粮 接 法 ， 那 未 
二 2 不 得 成 寅 一 个 再 生 厌 图 而 已 ， 同 特 更 行 了 使 天 比比 图 的 性 能 o 
这 征 接 法 还 有 二 利 特 丈 的 地 方 ， 就 是 当 释 动 C1 的 储 志 量 时 ， 
虽 栖 极 线 图 工 1 的 调 入 波 关 也 不 至 和 秋 影响 
” 缚 图 的 缠 法 ， 在 本 刊 第 二 十 五 期 的 单 管 机 加 辑 中 已 经 有 明 说 - 
“ 明 ; 其 实 ， 这 不 过 是 给 读者 知道 它 的 弹 法 而 已 ， 普 通 标准 线圈 也 
都 能 用 ”被 要 它 的 规定 配合 储 志 量 也 是 . 00014nafd 就 可 oo 至 于 排 
ee ， 用 不 若 多 说 ， 免 费 简 幅 o 零件 是 : 
G : 3-30uufd 单 季 ， 
调整 式 储 电 器 ; C2 : 140 
2ufd 小 型 可 释 储 电器 ; 》 
C3C4.: .0001lufd 云 母 介 
志 式 储 电 器 )C5 : .0005 
ufd 云 母 介 志 式 储 志 器 ; 
了 R1 : 3-5 获 欧 Ww 炭 筑 志 阻 


?SS :单刀 日 措 并 关 
全 机 工 起 ， 可 校 核 一 
”然后 抱 上 志 源 ， 并 旗 
并 So 注意 真 才 管 终极 
否 发 暗 纪 色 ， 如 丝 极 不 
”应 再 愤 地 将 线路 校 


[3 
有 
二 





As 3 
ES 


_ 核 遍 将 再 生生 位 器 [有 
”2 幸 向 右 方 ， 司 生平 称 的 | 本 re 
': 振 盘 ( 指 未 接 天 一 时 而 言 | 全 下 
:) o 如 调节 波长 储 志 器 耕 | 
念 罗 力 而 接 温 仍 极 平 稳 ，| 仆 
然后 即 可 接 上 天 线 'o 此 时 请 
”如 在 革 箔 转 的 一 部 份 发 
生 人 体感 府 ， 旋 将 天 线 加 
长 或 减 短 试 叉 ， 务 使 有 图 
满 的 成 绩 而 后 止 o 然后 组 
组 调节 C2 某 一 电台 的 遍 
涩 假定 樟 必 的 机 号 是 训 
波 和 
报 ， 斌 收盘 焉 之 下 0 其 图 
其 ta 导 月 撞见 本 和 以 苦 全 司 ， 匣 可 明 味 


和 












下 下 本 下 六 入 仙 全 和 下 仙 交 人 全 全 
Ra 


除 极 线 管 原理 汉 赤 
刘 同 康 - 
4.。 其 他 各 式 险 极 钱 管 之 配 光 作用 


下 第 三 季 所 迹 ， 可 知 RCA 式 除 极 线 管 之 配 光 作用 ， 乃 头 丛 
极 电 压 产 生 之 电场 或 磁场 而 完成 者 o 换 句 闫 说 ， 此 征 电 场 或 磁场 
之 重大 目的 即 查 将 电子 集中 成 帘 一 线 者 o 不 过 ，WE 式 ( 即 West 
tera Electric 之 缩写 ) 除 极 线 管 之 配 光 方法 ， 却 旺 RCA 式 稍 有 

不 同 o 请 看 图 一 ( 载 于 本 期 第 二 十 五 期 第 三 十 页 ) 所 示 .， 知 此 式 人 除 

极 媳 管 包含 有 一 除 极 ， 一 隔 克 物 及 一 阳极 在 RCA 式 管 中 ， 除 
棋 过 位 盐 因 人 站 人 和 式 管 中 ， 则 用 可 释 志 位 除 极 ,换言之 ， 
作用 虽 es 点 相 速 ， 而 阳极 入 则 直接 
固定 正 历 o 此 外 ， 在 玻璃 管 中 又 另 效 入 和 量 的 隋 性 握 〈 inert 
gaS8) o 

伍 匹 式 除 枉 帮 管 ; 范 扰 配 光 志 极 ， 究 竟 如 何 行使 其 配 光 作用 
呢 ? 了 这 就 有 和 赖 于 强度 控制 了 不 过 ， 这 种 强度 控制 却 旺 其 他 各 
式 除 极 线 管 不 同 o 穿 过 隔 杂 物 ( 即 电 子 门 ) 孔 的 电子 数目 ， 有 要 灾 除 
极 发 射电 子 作用 之 控制 ， 这 是 因 饥 也 事物 妃 和 除 极 的 某 一 点 相 核 、 
而 其 电位 又 雯 除 极 窟 固定 的 缘故 o 同时 ， 又 因 阳 极 的 电位 是 固定 
的 ， 它 以 其 豚 收 之 作用 而 使 电子 穿 巡 也 部 物 孔 浊 加 速 其 投射 于 显 
影 莫 上 的 速度 o 此 种 蝎 压 娃 贺 固 定 ， 则 在 丝 极 电阻 控制 下 之 除 极 
温度 的 变动 即使 放射 量 同 时 发 生变 动 ;所 以 我 们 可 以 说 绎 度 控 制 
就 是 除 极 温度 控制 ! 2 


现在 ， 就 要 说 到 玻 瑞 管 中 的 氢 体 因 隔 

下 二 站 人 全 人 人 天 人 和 
| 极 之 时 于 集中 扁 一 线 ， 经 珊 郑 物 孔 及 管 关 

阳极 孔 而 直射 至 头 影 旭 上 o 不 过 在 电子 线 腕 者 了 又 引力 一 一 就 是 
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使 归于 集中 于 一 线 的 主力 ( 即 管状 高 屋 阳极 ) 一 一 的 牺 束 之 和 后， 就 
-会 因 和 电子 线 中 之 志 子 的 互 厌 作用 (mutuat repulsion ) 而 归 四 茹 清 
漫 o 不 仅 如 此 ， 因 此 式 除 极 线 管 之 促 速 电 怀 ( accelerating volt 
age) 仅 在 300-100 伏 之 问 一 306 式 管 高 至 1000-1300 伏 ， 所 以 在 电子 


。 姊 投射 于 闫 影 莫 的 过 程 中 ， 自 更 容易 分 散 o 过 种 分数 实在 是 三 扯 
劣 的 配 光 相等 ， 使 射 在 蘑 上 的 光 昌 较 大 但 却 不 约 明 亮 5 


-放置 于 玻 管 内 的 隋 性 氨 体 一 氧 ， 就 在 补救 这 御 缺 点 的 o 因 视 


阳极 上 是 有 电压 : 故 通 迪 高 屡 阳 极 之 电子 进行 速度 极 高 ， 相 反 地 


， 气 幅员 分 子 (moleeule) 之 进行 速度 则 较 贺 还 续 o 当 一 电子 撞击 


二 入 秆 分 子 时 ， 即 使 一 个 或 多 数 电 于 腕 关 气 入 分 子 ， 而 使 其 余 阳 
核 (nucleus) 成 饥 正 性 部 子 (ions )o 史 御前 子 即 吸引 自由 电子 
(free elctrons) 因 其 重量 比较 电子 重量 扁 重 ， 进 行 速度 也 较 退 


竣 ， 故 即 过 留 于 原始 志 子 线 的 和 转 中， 而 全 部 电子 线 实际 上 即 成 


上 二 二 让 夫子 炼 由 是 可 知 思 于 的 分 攻 作 用 不 类 由 下 性 部 了 的 到 引 





力 所 托 消 了 故 隋 性 气体 宰 与 前 迹 之 配 光 阳极 和 电 屡 的 作用 完全 相 


同 ， 它 是 使 电子 流 和 集中 于 一 线 的 o 
此 起 除 丁 弥 管 中 之 唯一 可 释 控 制 ， 即 顺 可 人 变 志 阻 ， 乃 用 以 控 


司 攻 是 二 汪 六 二 0 队 术 过 上 区 哉 贡 作用 之 砚 名 ,不 位 是 在 撤 制 


度 ， 非 且 逮 行 使 配 光 作用 这 两 重 作用 是 同时 行使 的 所 以 温度 


调和 十 分 重要 ， 使 投射 在 显影 幕 上 的 光 点 较 小 而 明亮 如 果 温 度 
“记名 未 当 ， 则 低 极 放射 的 电子 不 足 ， 而 光 曲 就 不 钓 明亮， 反之 ， 
如 放射 作用 刘 大 ，8 ， 则 光 点 退 大 而 不 切 于 宽 用 oo 


本 去 然 比 电 作 家 第 一 式 取 餐 合 已 于 上 月 十 六 日 下 午 六 < 时 在 三 
攀 路 新 丫 痪 举行 ， 寺 到 杀 弥 电 作 家 范 风 源 ， 旗 祖国 ， 趟 振 德 ， 姚 
芝 误 ， 旬 同 康 ， 陈 蜀 浏 ， 周 健生 ， 绰 祥 钞 ， 皇 调 甸 ， 居 光 福 ， 且 
葛 认 ， 沈 保 南 ， 唐 明 斗 等 十 如 人 oo 席 闻 一切 的 一 切 ， 多 流露 出 精 
诚 和 坟 的 意味 ; 在 这 种 综 错 互 杂 的 交接 中 ， 扰 娟 地 奥 定 了 我 全 作 


者 闭 的 丰 蓝 ， 加 深 了 我 们 彼此 闭 的 认识 ! 


结果 是 圆满 的 ”因而 就 决定 第 二 次 聚餐 合 仍 党 店 绩 举 行 ， 时 


癌 定 锅 本 月 十 四 上 日， 地 点 隐 时 决定 ， 并 苘 有 关 于 息 线 志 作 家 约 报 


违 裤 加 入 云 5 





征稿 简约 


一 ” 瓦 双 条 志 原理 、 资 验 、 新 闻 、 常 识 及 中 人 尔 消 候 等 稿件 见 赐 者 2 均 去 流 迎 o 

二 素 稿 文生 不 拘 ” 借 应 用 稿约 富 清楚 ” 壮 加 新 式 标 陛 符 王 $ 的 还 行 癌 闪 须 购 
留 空格 ) 以 便 删改 9 

三 ， 除 佳 著 外 ， 每 稿 以 四 千 字 高 限 o 如 贺 译 稿 ， 应 将 原著 者 姓氏 , 》 原 置 名 生 波 出 
版 地 点 及 页 数 详 细 广 明 o 如 能 附 等 原文 者 万 佳 o 

四 来 稿 文责 自 丑 ， 才 名 跑 便 但 在 稿 才 须 广 明 真名 及 住址 住址 如 有 更 期， 
意 和 随时 西 和 oo 

五 ”来稿 恕 不 退 款 ， 芯 经 们 藉 考 ， 隔 邦 致 酬 o 篆 千 字 一 元 至 五 元 o 照片 另 加 

六 稿 未 萝 请 加 敌 印 辣 ， 以 便 令 酬 时 核对 ? 扰 浊 或 一 稿 两 投 者 ? 作 却 酬 论 9 

二 来稿 一 经 揭 载 > 版 权 即 局 本 社 ， 投稿 人 绝对 不 得 再 在 他 处 发 表 7 其 欲 保留 版 
检 者 亦 可 ， 惟 须 先 行 表 明 o 

和 人 来 稿 请 寄 上 海 邮 箱 4031 本 社 o 

上 

第 一 ; 几 杰 刊 揭 载 各 年 僵 件 线路 ”请 者 僵 可 大 胆 仿 般 其 仿 移 失 世 者 ”可 交 由 本 
福 校 只 》 基色 托 本 社 代 极 者 齐 可 o 核验 及 代 装 替 用 ， 视 机 件 繁 节 而 定 请 还 孙 前 ! 

二 : 请 者 对 艾 狐 电 之 疑难 问题 ， 均 可 来 可 要 求解 答 ， 由 本 社 直 接 函 复 ) 不 在 
“本 刊 发 表 ，” 汉 季 篇 幅 o 来 间 应 附 邮 沦 壹 鱼 伍 分 ) 但 每 次 以 二 闻 宫 限 o 其 天 蕉 设计 方面 
之 引 问 ， 流 须 另 纳 设 计 营 用 

三 ; 水 刊 总 便 然 请 者 征求 或 出 该 条 线 志 用 品 及 于 和 藉 起 见 7 特 关 征求 出 访 栏 o 

来 件 在 一 百 字 ( 英 文 以 字母 计 ) 以 内 者 ， 取 蔓 妆 角 ， 价 百 字 作 二 百 计 ， 其 具 瞎 娄 性 等 者 
不 收口 


和 扼 线 志 (半月刊 ) 第 -二 本 3 期 
民国 二 十 九 年 十 二 月 一 日 出 版 
上 海 公共 租界 萱 务 处 瑟 记 证 C 字 第 766 忠 “上海 法 租界 登记 证 A 字 第 2083 跳 

















中 昔 邮 政 特 准 振 忠 新 字 第 226 忠 
二 请 人 | 
领 问 。 范 有 凤 源 每 海 一 日 十 六 日 
主 : 纺 : 限 :了 吃 、 油 工人。 二 四 
出 版; 委 线 电 出 版 和 社 每 册 实 售 三 角 局 
二 涤 交 多 王 站 38 天 1 人 于 售 定 状 法 | 国 内 | 港 澳 半 国 外 





发 行 & 标准 条 线 电 机 戌 0 ES 
芭 3.20 1$3J60 |$ 5.60 
上 海 爱 多 亚 路 浦东 大 楼 424 中 | 劲 ] 人 0 


印 剧 ， 生 美 印 剧 所 | 部 禹 在 内 9 邮 素 九 五 ? 斑 以 一 向 以 
上 海山 束 路 永乐 里 27 忠 本 








上 海山 束 路 221 号 





-反比 志 收 音 机 之 理论 与 实验 - 
赵 找 德 障 隔 测 合 著 
本 者 原 定 明年 元 互 出 版 ， 冀 因 篇 幅 扩充 ， 图 四 
增多 ， 排 版 慌 图 ， 深 焉 不 及 ， 故 延至 三 月 一 日 出 版 
。 .， 六 将 原 定价 改 帘 四 元 二 角 ， 以 维 成 本 o 凡 于 本 年 
- 底 前 预约 者 ， 仍 收 二 元 八角 在 明年 二 月 底 前 预约 
者 ， 实 收 三 元 二 角 ; 但 本 刊 定 户 ， 仍 照 本 年 底 预 约 
基 法 辩 理 o 外 起 以 邮 币 帘 遇 o 
每 册 国 内 持 咏 邮费 二 角 和 分。 ， 国外 挝 号 八角 


标准 揪 线 电机 刻 学 术 部 出 版 


圣 识 算出 版 
内 容 精 彩 不 及 详 壕 
乱 线 电 迷 迅速 订阅 
每 办 二 十 五 日 出 版 每 期 四 角 五 分 
全 年 四 元 五 角 半年 二 元 五 角 
优待 期 中 猴 迎 订户 。 一律 刀 折 


.地址 : 上 海 字 波 路 651 呈 航线 电灯 间 册 版 柱 
人 各 大 条 纹 电 公 司 太 备 要 





